Z STRZELECKICH 


Dr ŁUCJA CHAREWICZOWA 


Docent Uniw. J. K. we Lwowie i Kustosz Muzeum Historycznego m. Lwowa 


zmarła dnia 17 grudnia 1943 roku 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


za spokój duszy $. p. Zmarłej odbędzie się w sobotę 17 czerwca 1944 r. 
o godz. 8 rano w kościele SS. Bernardynek (św. Józefa) przy ul. Poselskiej 


na które zaprasza 


Grono Przyjaciół, Koleżanek i Kolegów. 
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